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प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 428] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2024/ज्येष्ठ 30, 1946 
No. 428] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2024/JYAISHTHA 30, 1946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 11 जून, 2024 
संदर्भ: HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (899)---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं | 


अनुसूची 
By स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
a. वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा तिथि 
शीर्षक 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 आई एस 7346 : 2024 6 जून 2024 आई एस 7346 - 1987 6 के 


3654 GI/2024 (1) 
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वक्ष शल्य चिकित्सा उपकरण — पसली 


रास्पेटरीज़, रिब, सेम्ब के स्वरूप 


सुधारक -- विशिष्टि के लिए विशिष्टि 
(दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 7382 : 2024 आए आई एस 7382 - 1987 ° Ree 
वक्ष शल्य चिकित्सा उपकरण — पसली कर्तक, रिब, प्राइस थॉमस स्वरूप 
कर्तक, थॉमस स्वरूप -- fate के लिए विशिष्टि 
(दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 10937 : 2024 a आई एस 10937 - 1984 ° aS 
बैल के नाक की रिंग और कुंजी — नाक की रिंग और कुंजी, बैल के 
विशिष्टि लिए विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 10938 : 2024 Ones आई एस 10938 - 1984 6 सितम्बर 
हत्थे और म्यान के साथ दोधारी शोधक शोधक, दोधारी के साथ हत्थे और 2024 
Se म्यान के लिए विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 10955 : 2024 6 जून 2024 आई एस 10955 - 1984 6 सितम्बर 
पशु चिकित्सा सर्जिकल उपकरण -- शल्यक्रिया छिद्रक के लिए विशिष्टि 2024 
शल्यक्रिया छिद्रक -- विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 11566 : 2024 Bag नेक आई एस 11566 - 1986 ° oe 
वक्ष शल्य चिकित्सा उपकरण — कपाटिका प्रतिकर्षक के लिए 
कपाटिका प्रतिकर्षक — विशिष्टि विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 12329 : 2024 6 जून 2024 आई एस 12329 - 1988 6 सितम्बर 
पशु चिकित्सा सर्जिकल उपकरण -- स्व-केंद्रित हड्डी पकड़ने का संदेश के | 2024 
स्व-केंद्रित हड्डी पकड़ने का संदंश -- लिए विशिष्टि 
विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 12344 : 2024 6 जून 2024 आई एस 12344 - 1988 6 सितम्बर 
पशु चिकित्सा सर्जिकल उपकरण -- छंटनी संदंश के लिए विशिष्टि 2024 
छंटनी संदंश -- fate 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 18614 : 2024 0 जून 2024 | आई एस/आई एस at 16672: | 6 सितम्बर 
2024 


नेत्र प्रत्यारोपण — ऑक्युलर 


2015 


[art Wave 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


एंडोटैम्पोनैड्स 
(ISO 16672 : 2020, संशोधित) 


नेत्र- सम्बंधी प्रत्यारोपण -- 
ओकुलर एंडोटैम्पोनैड्स 


10 


आई एस 18639 : 2024 


नेत्र प्रत्यारोपण -- नेत्र विस्कोसर्जिकल 
उपकरण 
(ISO 15798 : 2022, संशोधित) 


6 जून 2024 


आई एस/आई एस ओ 15798 : 


2013 


नेत्र-सम्बंधी प्रत्यारोपण -- नेत्र- 
सम्बंधी विस्कोसर्जिकल उपकरण 


6 सितम्बर 
2024 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[वविज्ञापन-॥॥/4/असा./197/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th June 2024 


Ref: HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (899)—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be Withdrawal 
Withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
IS 7346 : 2024 IS 7346 - 1987 6 September 
1 Thoracic Surgery Instruments — Rib 6 June 2024 Specification ie Raspatories, 2024 
Raspatories — Specification हट sP attern 
(Second Revision) (First Revision) 
Thoracic es = eee — Rib aie हे ae 
2 है का 6 June 2024 Specification for Shears, Rib, 
hears, Thomas Pattern — ce T हु 
Specificati Price Thomas’ Pattern 
1200 70040 (First Revision) 
(Second Revision) 
IS 10937 : 2024 S 6 September 
3 Bull Nose Ring and Key — 6 June 2024 S i a pega Ri 2024 
Specificati pecification for Nose Ring 
pecification and Kev. Bull 
(First Revision) ०2 
6 September 
IS 10938 : 2024 IS 10938 - 1984 2024 
4 Double Edged Searcher with Handle 6 June 2024 Specification for Searcher, 
and Sheath — Specification Double Edged with Handle 
(First Revision) and Sheath 
5 IS 10955 : 2024 6 June 2024 IS 10955 - 1984 6 September 
Veterinary Surgical Instruments — Specification for Gimlet for 2024 
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Gimlet for Trephine — Specification 
(First Revision) 


Trephine 


IS 11566 : 2024 


IS 11566 - 1986 


6 September 


. Thoracic Surgery Instruments — 6 June 2024 Scaciiration t 2024 
ढए९लॉस्‍ट्का pecification for Valve 
Valve Retractors — Specification 
- oe Retractors 
(First Revision) 
IS 12329 : 2024 6 September 
Veterinary Surgical Instruments — 2024 
Self-Centring Bone Holding Forceps IS 12329 - 1988 
के — Specification dune aie Specification for Self-Centring 
(First Revision) Bone Holding Forceps 
IS 12344 : 2024 IS 12344 - 1988 6 September 
. Veterinary Surgical Instruments — 6 June 2024 Sider eatand : 2024 
‘ou Bos Snee tet pecification for Reduction 
Reduction Forceps — Specification FE 
oe oe orceps 
(First Revision) 
IS 18614 : 2024 IS/ISO 16672 : 2015 6 September 
. Ophthalmic Implants — Ocular 6 June 2024 Ophthalmic Implants — 2024 
Endotamponades Ocular 
(ISO 16672 : 2020, MOD) Endotamponades 
IS 18639 : 2024 19180 15798 : 2013 6 September 
10 | Ophthalmic Implants — Ophthalmic 6 June 2024 Ophthalmic Implants — 2024 
Viscosurgical Devices Ophthalmic Viscosurgical 
Devices 


(150 15798 : 2022, MOD) 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 


[ADVT.-HI/4/Exty./197/2024-25] 
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